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Image en medicine 


Patient age de 40 ans, se presente pour un syndrome maculaire 
(Baisse progressive de I'acuite visuelle, metamorphopsie) unilateral 
de I'oeil gauche. L'examen clinique objective une acuite visuelle 
normale a 9/lOe P2 de I'oeil droit, et diminuee a 3/lOe P8 au niveau 
de I'oeil gauche. L'examen du fond d'oeil trouve un aspect des stries 
angioides au niveau des 2 yeux, avec une hemorragie maculaire au 
niveau de I'oeil gauche (A). L'angiographie a la fluoresceine ayant 
objective les stries angioides des 2 yeux avec des drusens colloides, 
associes a gauche a une hemorragie maculaire (B, C). La 
tomographie par coherence optique (OCT) maculaire revele des 
neovaisseaux choroidiens associes a un decollement sereux retinien 
hemorragique en grande partie retrofoveolaire au niveau de I'oeil 
gauche (D). L'examen general est normal. Patient ayant benefice 
d'injections intravitreennes repetees de 1,25 mg de Bevacizumab 
(0,05CC) au niveau de I'oeil gauche avec une nette amelioration 
clinique (AV 7/10 P3 OG) et angiographique (E) des la premiere 
injection. Patient toujours suivi en consultation avec prescription 
d'une auto surveillance reguliere a la grille d'Amsler. Les stries 
angioides sont des ruptures de la membrane de Bruch, visibles sous 
la forme de lignes radiaires, sombres ou rougeatres, partant de la 
papille. Habituellement asymptomatiques, ces stries peuvent se 
neovasculariser et entrainer un syndrome maculaire avec baisse 
marquee de I'acuite visuelle. Des associations a des pathologies 
generales sont classiquement decrites, dont le pseudoxanthome 
elastique principalement avec le risque de complications 
cardiovasculaires. Et ils peuvent etre isoles comme le cas de notre 
patient. Les neovaisseaux choroidiens auparavant responsables de 
malvoyance de maniere ineluctable quelque temps apres leur 


survenue sont desormais pris en charge par des injections 
intravitreennes de molecules anti-VEGF avec une efficacite certaine. 
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Figure 1: A) Fond d'oeil OG : Stries rougeatres, en rayon de roue 
peripapillaire avec hemorragie maculaire (Fleche) en peripherie d'un 
neo-vaisseau; B) Angiographie a la fluoresceine de I'oeil gauche 
avant traitement; C) Angiographie a la fluoresceine de I'oeil droit: 
aspect de stries angioides sans hemorragie maculaire; D) OCT de 
I'oeil gauche : neovaisseaux choroidiens; E) Angiographie a la 
fluoresceine de I'oeil gauche apres injection : nette diminution de 
I'atteinte maculaire. 
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